Ls. 3. 160/05. We Lwowie dnia 28. pazdziernika 1905. 


Alig, 497 
Sprawozdanie 


komisyi petycyjnej o petycyi miasteczka Kolaczyc w spra- 
wie pomocy technicznej do rekonstrukcyi wodociągów. 


Wysoki Sejmie! 


Miasteczko Kołaczyce w pow. jasielskim posiada od lat 30 wodociąg źró- 
dlany 9 rurach drewnianych. | 

Wodociąg ten znajduje się obecnie w złym stanie, źródło jest źle ujęte, 
a rury drewniane przegnite, skutkiem tego woda niejednokrotnie ucieka. a mia- 
steczko bywa przez kilka dni pozbawione wody. 

Gmina pragnie przeto przystąpić do rekonstrukcyi wodociągu. f 

Z uwagi jednak że gmina jest ubogą, mieszkańcy obdiuzeni po ostatnim 
pożarze — ze na cele wybudowania rzeźni i urządzenia targowicy zaciągnięto 
pożyczkę komunalną, a dodatek gminny do podatków wynosi 53", zwraca się 
gmina do Wys. Izby z petycyą o udzielenie jej bezpłatnej technicznej pomocy 
dla wypracowania technicznego projektu rekonstrukcyi wodociągu. 1a, 

Komisya petycyjna, uznając słuszność uwag wymienionych w petycyl 1 wa- 
żność sprawy © zaopatrzenie miasteczka w dobrą wodę — wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Petycyę miasteczka Kołaczyce o udzielenie bezpłatnej pomocy technicznej 
dla wypracowania projektu o rekonstrukcyi wodociągu — przekazuje się Wy- 
działowi krajowemu do uwzględnienia. 


Przewodniczący : 


Michalski w. r. 


` 
Sprawozdawca : 


Wurst w. r. 


Z Drukarni Ludowej we Lwowie. 


